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Arboga  distrikt 


652/108 


RAPPORT 


Fredagen  den  20  september  1946. 


Lördagen  den  14  september  1946  klockan  18,00 


brott  å kraftledning  den  14/9  rapporterade  f järdingsmannen  i Kung  Karls  sockens 

1946  vid  Bybacken  i Kung  Karls  polisdistrikt  Eric  Lagerstedt,  Kungsör,  att  över- 


montören  Harald  Eriksson,  Runna  Kungs örs  köping, 
strax  förut  meddelat,  att  brott  uppstått  å den  ele 
triska  kraftledningen  mellan  statens  teitLärstation 
vid  Södra  kungsladugården,  Kung  Karls  socken,  och 
Magnäs  , Säterbo  so eken, vid  Ry backen  i Kung  Karls 
socken  och  att  brottet  syntes  hava  förorsakats  av 
att  något  främmande  föremål  slagit  mot  kraftled- 
ningen. 


Karls  socken,  per  telefon  meddelat,  att  det  brunnit 


den  kraftledning,  som  går  från  statens  tertiärsta- 
tion  vid  Södra  kungsladugården  i Kung  Karls  socken 
och  förbi  Svaithäll  vidare  till  Magnäs  i Säterbo 
socken.  Vidare  hade  Larsson  sagt,  att  det  lyst  i 


överlämnas  till  För svar sst a— 


Med  anledning  härav  har  undertecknad,  efter 
order  av  landsfiskalen  i Arboga  distrikt,  verk- 


bens  luftförsvarsavdelning. 

Ett  exemplar  av  denna  rapport 


h 

4 


har  jämte  viss  materiel  översänts 
t^Ll  Försvarets  forskningsanstalt# 
Arboga  i Arboga  distrikts 
landsfiskalskontor  den  26  sep t em— 


ställt  utredning,  varvid  nedannämnda  personer 
hörts  och  uppgivit  följande# 


ber  1946# 


Övermontören  Anders  Harald  Eriksson# 
född  1899,  Runna,  Kungsörs  köping,  tel#  Kungsör 


/B.Blomquist/ 


309: 


Lördagen  den  14  september  1946  vid  16,10-tiden 
hade  hemmansägaren  John  Larsson,  Ulvhäll,  Eung 


i ledningen  å 'Söders  gärde",  varmed  Larsson  åsyftat 


ett  kör. 


